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晴 晓 触角 感受 器 的 扫描 电镜 观察 


A STUDY ON THE ANTENNAL SENSILLA IN DRAGONFLIES 
USING SCANNING ELECTRON MICROSCOPY 
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作者 曾 报道 过 13 PAEA LARE A, 1993, 1994). 这 些 感受 器 类 型 不 一 ， 数 量 及 分 
布 形式 也 不 相同 。 进 - 步 研 究 晴 蝶 触角 上 的 感受 器 ， 可 为 晴 既 的 分 类 提供 又 一 方面 的 参考 资料 。 为 此 作 * 
者 继续 用 扫描 电镜 研究 了 8 种 晴 绕 的 触角 。 

研究 用 的 材料 分 别 于 1994 年 及 1995 年 7、8 月 间 采 自 山西 省 。 扫 描 电 镜 样品 的 制作 方法 是 ， 将 干燥 
保存 的 晴 蝶 成 虫 ( 4) 头 部 取 下 ， 漫 入 丙酮 内 约 15 min， 然 后 再 清洗 3 次 ， 室 温 自 然 干 燥 ， 用 导电 胶 帖 
EREE, Mém HITACHI, S-570 型 扫描 电镜 进行 观察 。 

现 将 这 8 种 晴 星 触角 上 的 感受 器 分 述 如 下 : 


1 WAREKE | Ophiogomphus spinicorne Selys) 


触角 4 节 ， 第 2 节 只 具 锥 状 感受 器 。 第 3 节 上 的 感受 器 分 散 着 生 于 该 节 一 侧 ， 由 中 部 至 顶端 形成 1 
个 近 凌 形 或 棋 圆 形 区 域 ， 感受 器 的 数量 为 24 一 28 个 ， 其 中 板 状 感受 器 | 一 2 个 ， 余 为 腔 锥 感受 器 ， 坛 状 
感受 器 少见 (图 1)。 


2 RAH (Aeschsa mixta Latreille) 


BATH., E25 RARGHREXSE. 363 节 上 的 感受 器 纵向 排列 成 1 行 于 该 节 的 一 侧 ， 计 有 7 一 9 
个 ， 其 中 组 合 腔 锥 感受 器 (图 2) 3 一 5 个 ， 余 为 简章 的 腔 锥 感受 器 (图 3)，。 


3 PFH (Apax parthenope julius Brauer) 


触角 ?了 节 ， 第 2 节 只 具 锥 状 感受 器 。 第 3 节 上 的 感受 器 纵 排 成 1 FAHA, HA 9 一 12 个 ， 
其 中 板 状 感受 器 占 总 数 的 80% 以 上 ， 余 为 腔 锥 感受 器 (图 4)。 


4 TS i Cordulegaster #nensis Zhu et Han) 


触角 7 节 ， 第 2 节 只 具 锥 状 感受 器 。 第 3 节 上 的 感受 器 纵 排 成 1 行 干 该 节 一 侧 ， 计 有 12 一 15 个 ， 其 
中 组 合 腔 锥 感受 器 在 5 个 以 上 ， 腔 锥 感受 器 一 般 少 于 总 数 的 30 史 (图 5)。 


5 闪 兰 丽 大 晴 C Epophthaimis elegans Brauner) 


Mim 6b. 第 2 节 只 具 锥 状 感受 器 。 第 3 节 上 的 感受 器 基本 作 纵 向 排列 ， 计 有 36—40 个 (图 65, 
其 中 腔 锥 感受 器 占 总 数 的 80% 以 上 ， 少 量 板 状 感受 器 分 散在 腔 锥 感受 器 之 间 ， 坛 状 感受 器 很 少 。 
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图 1 一 9 s PHREAS 3 T: fm 
Figs. 1-9 The sensilla on 3rd antennal segment of & species dragonflies 

1. bk fic £r di ER f SR. 3C O phingom phus à pinicorae. Selys, 3rd segment of antenna 2 RAMAR 3 $5 1 个 
H E HE RT EECdeschna mara Latreille, a assembled sensilla coeloconicum on 3rd segment of antenna) 3. ili A tE 
触角 第 3 节 (Aeschna mora Latreille, 3rd segment of antenna) 4.25 fW feb f 35 3 节 (Anax parthenope lius Brauer. 
3rd segment of antenna) 5 E AWAR 3 St Cordulegaster Pnensis Zhu et Han. 3rd segment of antenna 6,0125 
BR E lh £f 3 i Epopkthalmia elegans Brauer, Ard segment of antenna): 7 5:8, £t A 818 3 节 (Deielia phaon 
Selys, 3rd segment of antenna): 5 RRURSS Bh 3 3 I Svmperrian ruprum Needham, 3rd segment of antenna); 9 4$ 
WARA 3 S Sym petrum. pedemontanum Allioni, 3rd segment of antenna)s 
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were as follows: 

1. The percentage of Fa and ME decreaced statistically at 7th day to 30th day after 
prefronal cortex biolateral lesions. 

”2. The percentage of Et and ZYC decreaced statistically after biolateral lesions 7th day 

and has recovered at 30th day after operation. 

This suggested that prefronal cortex might modutate the immunity of organism. The 
mechanism of modulated will be studied further. 

Key words Perfronal cortex, Lymphcyte. Immunity modutation 
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$n oct. 第 2 节 只 具 锥 舌 感 受 器 。 第 3 节 上 的 感受 器 不 像 前 述 种 类 排列 成 111. MEADS CE 
生 于 该 节 一 便 ， 计 有 29 一 31 个 ， 其 中 腔 锥 感受 器 在 80% 以 上 ， 少 基板 状 感受 器 分 散 着 生 。 在 触角 第 3 
或 第 4 节 上 一 般 有 组 合 腔 锥 感受 器 [一 ?个 〈 图 7)。 


7 RRF Sympetrum raptim Needham) 


Med, B 2 节 只 具 锥 状 感受 器 。 第 3 节 上 的 感受 器 较 均 邹 地 排 成 1 行 、 寺 有 11 一 13 个 ， 其 中 腔 
锥 感受 器 占 总 数 的 70% 以 上 ， 少 量 板 状 感受 器 分 散在 腔 锥 感受 器 之 间 ‘图 8)。 


8 褐 带 赤 晴 Sympetrom pedemontanum Allioni) 


触角 6 节 ， 第 2 节 只 县 锥 状 感受 器 。 第 3 节 上 的 感受 器 不 均 称 地 分 散 着 生 于 该 节 一 侧 ， 计 有 13 一 15 
个 ， 其 中 腔 锥 感受 器 在 65% 以 上 ， 少 量 板 状 感受 器 分 散在 腔 锥 戌 受 器 之 间 (图 9)。 

将 以 上 8 种 婧 晓 与 以 前 观察 过 的 种 类 【 韩 吧 英 ，1993，1994) HHR, RRRA EAEE H 
之 间 触 角 及 其 上 的 感受 器 存在 着 明显 的 差别 。 束 超 亚 目的 种 类 触角 都 为 4 节 ， 第 3 节 上 只 具 锥 状 感受 
器 ， 第 4 节 促 基 半 部 具有 感受 器 。 而 差 翅 亚 目 的 种 类 秀 角 5 节 或 7 T6. ERER AO. 第 3 节 上 无 
锥 状 感受 器 ， 第 4 节 上 的 感受 器 不 仅 分 布 于 该 节 的 基 半 部 。 在 盖 权 亚 目 中 ， 不 同 科 、 不 同属 及 同属 内 不 
同 种 之 间 也 存在 着 明显 的 区 别 ， 和 如 晴 科 :触角 6 节 ， 第 3 节 上 一 般 无 组 人 台 腔 锥 感受 器 ， 而 腔 锥 感受 器 的 
数量 较 多 ， 占 读 节 感受 器 总 数 的 90% 以 上 。 星 科 的 种 类 触角 ? 节 ， 第 3 节 上 的 腔 锥 感受 器 数量 较 少 ， 一 
般 在 该 节 感受 器 总 数 的 4 和 哆 以 下 。 再 如 晴 科 中 的 赤 晴 属 ， 触 角 第 3 节 上 感受 器 的 数量 (平均 ) 不 到 25 
个 ， 这 些 感受 器 都 分 布 于 读 节 一 侧 纵 排 成 1 行 或 基本 成 1 行 。 而 灰 婧 局 的 种 类 触角 第 3 DOE SIGUE 
(平均 ) 在 29 个 以 上 ， 这 些 感受 器 都 分 布 于 该 节 一 侧 ， 纵 向 分 散 着 生 在 1 个 带 状 区 域 里 ， 与 赤 晴 属 有 明 
显 区 别 。 在 同属 内 不 同 种 之 间 感 受 回 也 存在 明显 差异 。 总 之 ， 晴 虹 甬 角 上 的 感受 回 在 不 同 的 分 类 阶 元 之 
i, FES REAK, MER-A. ERRE., MAA, SER f ERR rE H 
hyk pRA -EEL 
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